


MAGNADYNE RADIO • Mod. SV 85 - Gamma onde medic intera, aei gamme onde corte con bobine in aerie. Media Trequenza, 471,5 
kc/a. Doppia reazione negative. Senaibilita media 30 microvolt. Potenza d'uacita 4 W. Altoparlante magnetodinamico. Consumo 60 W. 












